リカバリーと OS 選択起動ディスクについて 


八ードディスク内にあるリカバリー領域を使用して、パソコンを復旧します。 
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リカバリーとは 


リカバリーとは、八ードディスクの内容を一度消去し、エ 
場出荷時の状態に戻すことです。 Windows のシステムび 
手作業では修復でさない状態になったとさや、システムの 
不具合の原因び特定でさない場合などのとさに、リカバ 
リーをおこないます。 

リカバリーをおこなラ前に、八ードディスクのデーターを 
外部メディア （ USB メモリー、 〔 D - R / RW 、 DVD - R / RW 、 外 
付け HDD など）に保存してください。リカバリー後に保存 
したデーターを戻すと、リカバリー前と同じ状態で本機を 
使ラことびでさます。 



a I 本書では、 U カバ U —の実行方法のみ説明します。データーのバックアップ、データーの復元方 
I 法については、ユーヴーズガイド且をご参照ください。 


A リカバリー中は、電源を切5ないでください。 

注意 
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リカバリーの種類 



リカバリーには、「八ードディスクリカバリー」と 「0S 選択起動ディスクを利用したリカバリー」の2種 
類びあります。 

八ードディスクリカバリーは、プリインスIルされている Windows7 をリカバリーできます。 

0S 選択起動ディスクを利用したリカバリーは、インスI-ールする 0S を選択する事びできます。 
Windows 7(32bit) な Windows 7(64bit) 

Windows 7(32bit) な Windows XP(32bit) 


A- ドディスクリカバリーでは、「標準モード」と「高度モード」の2種類を選択できます。 

OS 選択起動ディスクを利用したリカバリーでは、「高度モードの③」のみび使用できます。 

I Windows XP びインストールされている場合、八ードディスク U カバ U- はできません。 OS 選択起動 
^ I ディスクを利用した U カノの一をご利用ください。 


田標準モード 

C ドライブのみを購入時の状態に復旧するち法です。 


落 


I U カ バリー前] 


Iリカバ IJ- 後;! 


この方法で U カバリーした場合、 U カバ U —後は C 

- - - 


- - - 

ドライブの 子一勺一 がすべて消えます。消えた子' 一 

^カバリー領驾^ 


^カバリー領 i 巫 

1 ン 1 ノソソノ ノ U づ、、 /け ON ジ〇 /け/しノ 

ターは復旧でさないので、あらかじめデーターの 

^〔ドライブ^ 


、びラィブ _ 

バックアップをとりましよう。 

D ドライブ^ 


D ドライブ < 


田高度モード 

C ドライブ、 D ドライブの両方を復旧するち法です。復旧ち 
法（リカバリーのタイプ）は、2つのち法から選択することび 
でさます。 


① HDD の全体を C ドライブとする 

八ードディスク全体を1つにまとめて、 C ドライブとして 
復旧します。 

⑨ HDD の50〇/〇を C ドライブに、残り50〇/〇を D ドライブとする 

八ードディスク全体を2つにわけて、〔ドライブ、 D ドライ 
ブとして復旧します。 


じ」カバリー前I 



じ J カバ |J_ 後I 



リカバリー領域, 
C ドライブ 
D ドライブ 


I この方法で U カバ U- した場合、 U カバ1」一樹ま〔ドライス D ドライブ両方のデーターびすべて消 
^ I えます。消えたデーターは復旧でさないので、あらかじめデーターのバックアップをとりましよう。 
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5 ノ、ー ドディスクリカバリーの手順 g 

本製品にプリインス!ルされている Windows 7は、八ードディスクリカバリーびできます。八ード 
ディスクリカバリーは、 LU 下の手順にしたびっておこなってください。 



2 . 


本機の電源び OFF であることを確認したあと、 
電源を ON にしまず。 

I の NKYO " □ゴの入った画面び表示されます。 

本機の電源び OFF であってを、休止状態やス 
リープ状態からは U カノの一を実行でさませ 
ん。必ず[スタート]ボタンー[シャットダウン] 
を選択し、本機の電源を OFF にした状態から 
リカノ （ U —を実行してください。 

"ONKYO" □ゴび消えた直後、画面び黒くなり 
ました5丘苗キーを数回押しまず。 

【詳細ブートオプション】画面び表示されます。 



H I Windows び起動してしまった場合、パソコンの電源を OFF (シャツトダウン）にして再度 
I 上記手順をおこなってください。 


I BIOS の設定を変更した場合、 U カバ U —び実行されない場合びあります。変更した場合 
^ I は、 BIOS の設定を工場出荷時の状態に戻してから U カバ U - を実行してください。 


义 


[コンピュー ターの修復] を 選択して、 [ Enteral キー 
を押しまず。 

Windows び、コンピューターの修復モードで起動 
します。 

起動後、【システム回復オプション】ダイア□グび 
表 TJX されます。 



4 . 


巧のように設定されていることを確認してくだ 
さい。 

信語を選択してください」：日本語 

※既に[日本語]び選択され、変更でさなくなって 
います。設定の必要はありません。 

「キーボードレイアウトを選択してください」： 
日本語 



確認後、[次へ]ボタンをク U ックします。 


5 . 


国をクリックして、表示されるユーザーー覧か 
5ユーザーを選択します。 


* ジ乂 T ム臣 HIS オフジ3> 


邸8イブシ3ソこア^化けがぶ、□一んルユーげ一として口のンしてくだれ、 
」ぶホ Ju：yJHJPitXa4^Jil. を巧せ巧れ:/卜で山巧ンしてくだみ、 


5 パスワード欄こ、□グオン時に使用ずるパスワー ュ-ザ-も 

* ドを入力して [0K] ボタンをクリックします。 /なワ-ド 



fL 。が0え!） ゎン to 他 ）I 
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7 . 


回復ツールの選択一覧か目、 [ONKYO リカバリ 
ツール]をクリックしまず。 

[ ONKYO リカバリツール】び起動します。 



3 [開始]または[高度]ボタンのいずれかをクリッ 
* クしまず。 

H U カバリーを中止する場合は、[終了]ボタ 
ンをク U ックします。【1」カバ U ツールを 
終了しますか?】と表示されますので[はい] 
をク U ックすると、手順7の回復ツールの 
選択一覧に民ります。 

[シャットダウン]もしくは[再起動]をク U ック 
して、 U カバ U - を終了してください。 



因[開始]を選択したとき 


1 [はい]ボタンをクリックします。 

リカバリーび開始されます。 

H U カバ U —を中止する場合は、[いいえ]ボ 
タンをク U ックします。 「 U カバ U を実行し 
ませんでした」と表示されますので、 [0 K ] 
ボタンをク U ックして、 【 ONKYOU カバ U 
ツール】に戻ります。 

[終了]ボタンをク U ックすると、 【 U カバ 
IJ ツールを終了しますか？】と表示されま 
す。[はしリをク U ックして、2ぺージー手順 
7の回復ツールの選択一覧に戻ります。 
[シャットダウソもしくは[再起動]をク U ック 
して、 U カバ U —を終了してください。 



2 . 


[0K] ボタンをクリックし、パソコンの電源を 


OFF にしまず。 
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因[高度]を選択したとき 



[ HDD を全体を C ドライブとずる]または [HDD 
の50〇/〇を C ドライブに、残り50〇/〇を D ドライブ 
とする]のいずれかを選択してください。 



2 [はしリボタンをクリックします。 



リカバリーび始まります。リカバリー実行中は、ち 
の画面び表示されます。 

リカバリーび完了したら、完了を知らせる画面び 
表示されます。 



义 


[0 K ] ボタンをクリックし、パソコンの電源を 
OFF にします。 
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g OS 選択起動ディスクを利用したリカバリーの手順 ^ 

0S 選択起動ディスクは、八ードディスクリカバリーびできない場合、およびインスI-ールする 0S を選 
択する場合に使用します。 

Windows 7(32bit) な Windows 7(64bit) 

Windows 7(32bit) な Windows XP(32bit) 

OS 選択起動ディスクを利用したリカバリーは、似下の手順にしたびっておこなってください。 


1 製品の電源を ON にします。 

2 " Windows □ゴ"び表示される前までに、光ディス 
* クドライブに ros 選択起動ディスク」をセットしまず。 

H I Windows び起動してしまった場合、再度 
I 上記手順をおこなってください。 

BIOS の設定を変更した場合、 U カバリーび 
実行されない場合びあります。変更した場 
合は、 BIOS の設定を工場出荷の状態に戻し 
てからリカバ IJ- を実行してください。 


3 [開始]ボタンをクリックします。 



ONKYO リカ バリツール 




リかわ風巧,^4：. りこ々パてレの佩 DU エ蠕化怖が WBP ぶり JL , 
ホ WI け巧-シ a：A 口 t •のインスト- JW * 化■卜 T がびかは T ) 

ただしこ1»人な)："化»1^ア义^ケ_シ"1ン万卜.け巧^てみ^デ_，も«乂てしれホす 
リ巧のの！*こ/"みか b クアVブ曲か村わて化み、 




4 . 


5 . 


[はい]ボタンをクリックしまず。 


リカバリーずる 0 S を選択して、 lEnterW キーを押 
しまず。 

Windows 7 32 bit の場合：因キーを押します。 
Windows 7 64 bit の場合：因キーを押しまず。 
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6 . 


因キーを押しまず。 

リカバリーび始まります。リカバリー実行中は、ち 
の画面び表示されます。 

リカバリーび完了したら、完了を知らせる画面び 
表示されます。 



7 . 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 

パソコンび再起動します。パソコンの再起動後、 
Windows XP のセットアップび始まります。ユーヴ ー 
ズガイド田 [STEPS Windows 7をセットアップする」 
を参照して、セットアップを完了させてください。 
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